Ś. P 


Dr fil. Maria IRRE 


ECKSTEIN 


przeżywszy lat 83, zmarła tragicznie 23. VI. 1985 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu Rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku 
nastąpi w poniedziałek 15 lipca br. o godzinie 11.40, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim 
smutku: 


SIOSTRZENIEC Z RODZINĄ 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie w poniedziałek 15 lipca br. o godz. 9 rano w kościele parał. św. Antoniego 


w Bronowicach Małych. 


